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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Frau Vennegerts, Sellin und der Fraktion DIE GRÜNEN 


zur zweiten Beratung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1988 
hier: Einzelplan 09 

Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft 
— Drucksachen 11/700 Anlage, 11/1059, 11/1081 — 


Der Bundestag wolle beschließen: 

In Kapitel 09 03 wird in der Titelgruppe 06 der Titel 712 63 - 
Errichtung von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und End- 
lagerung radioaktiver Abfälle (Gorleben) - gestrichen. 

Bonn, den 19. November 1987 

Frau Vennegerts 
Sellin 

Ebermannr Frau Rust, Frau Schoppe und Fraktion 


Begründung 

Der Einsturz des Schachtes Gorleben hat bewiesen, daß der End- 
lagerstandort Gorleben nicht geeignet ist - da spätere Schachtein- 
stürze nicht ausgeschlossen werden können. Der Standort läßt 
insbesondere das Kriterium „Rückholbarkeit" bei der „sicheren 
Endlagerung" nicht zu. Der Haushaltsansatz für dieses Projekt ist 
nicht entscheidungsfähig, da neue Untersuchungen erst vorzule- 
gen und zu bewerten sind. Da die Frage der Entsorgung einen 
zentralen Stellenwert in der Atompohtik hat, sollte sich das Parla- 
ment diese Bewertung offenhalten (vgl. Artikel der „Zeit" vom 
25. September 1987). 



Druck; Thenee Druck KG, 5300 Bonn, Telefon 23 19 67 

Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 13 63, Herderstraße 56, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 36 35 51 

ISSN 0722-8333 


